AURELIA JICSINSZKA 


corka emer. urzednika c. k. kolei paristw. 


przeżywszy lat 24, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zmarła dnia 28 października ıgı2 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 12 przy ulicy Kraszewskiego w Dębnikach nastąpi 

we środę dnia 30 b. m. o godzinie 2 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, 

na który-to smutny obrzęd stroskani rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół 
i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek d. 31 b. m. o godz. 8 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Welnego w Krakowie, plac Szczepański 2, Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


